WEIDEMANNS VE I 



Nr» 1 Klasse C 

2 C 

3 
h 

5 a 

5 b c 

6 og 8 C 

7 * 

9 

10 c 

1 1 c 

13 B 

15 B 

17 c 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Weidemanns vei w l 

Betegnelse 


Eier 1970 Hagen A. , Nilsen H. 

Takst kr. 115 000 Areal tomt 6k6 m\ bygninger 

Bruk Bolig, forretning 


rn 1 


Oppfert tidligst senest omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 

Arkitekt 


Oppr bruk 


Plantype 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset mur, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer, 

Rennekasse på konsoller. 


■ 


Eksterior Symmetrisk fasade m. T-post vinduer. Flat prof . on,raramin £ ; 
Overbord på flate konsoller, To-fløyet fyllingsdør m # over- 
vindu, Hor. bånd under vinduer, brystn. panel. 

Interiør 


Gårdsplass, Grus, ustelt* 

Uthus To et., som forhus, bebodd, dårlige 


Ombygging 

I898 Nybygg anmeldt. 

1916 Forandring av kjeller. 

I96O Kobbhus oppført 

1964 W.C. innstallert. 


Tegninger, oppmålinger 

■ 




i 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive • 




Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 

■ 




Dato 1.6. W 
Sign J-T. 



Gate 



Weidemanns vei 



nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Veidemanns vex nr 2 
Betegnelse 


Eier 1970 Rieber Brødr, A/S 

Takst kr 75 000 Areal tomt 817 m * bygninger 
Bruk Rn 1 i fr 


m 7 






Oppført 1898 tidligst senest 


omkring 






KJI NI 

Siste brann Tidligere branner 


ANT Al T 




Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 






Planlype 


■ 






Hovedmål 


Etasjer 2 






Grunnmur Pusset stein, hel 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 






Ta * Valmtak, skifer, kobbhus 
Gesimskasse på konsoller. 


Under hele 


huset. 




Eksterior Symmetrisk fasade m. T-post vinduer m. tre fag. 
prof . omramming m. markert overstykke og trekant felt 
(kun 1. et). Hor. bånd og brystn. panel. 

Interior 


Flat 
over 




Gårdsplass, Grus , hage, velstelt. 

Uthus Bakhus. Som forhus to et. Bebodd. Bra. 






Ombygging 








I898 Bygning anmeldt, 
1929 Kobbhus utført, 
1935 Kobbhus utført. 








Tegninger, oppmålinger 










ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 








Positive. 








Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B-C 
Miljøvurdering B 








Prioritering C 







Dato 1,6. 1975 

Sign J ♦ T. 



Gate Weidemanns vei 




nr. 2 










Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Weidemanns vei nr - 3 






Eier 1970 
Takst kr 

Gruk 


Nøs tan, Oskar 

72 000 Areal tomt m> bygninger 

Bolig 






Oppført 


tidligst senest omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT At T 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 




■ 




Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel ♦ 
Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 




Tak 


Valmtak, skifer, kobbhus. 


Under hele huset 




Eksteriør 


Som 5 B 






Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Grus, ustelt» 

Som forhus, to et. 9 bebodd, bra. 




Ombygging 


I898 Nybygg anmeldt. 
1956 Inngang endret. 

1956 Kobbhus oppført, nye vinduer. 


■ 


Tegninger, oppmålinger 










ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 






Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering Q 
Miljøvurdering Q 








Prioritering 


r 






Dato 1,6.1975 

Sign J.T. 



* 



Gate Weidemanns vei nr 3 


Eldre bilder 


Foto 



II. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til Kinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



r>at* Weidemanns vei T 

uaic nr. 
Betegnelse 




Eier 1970 Kro S s tad , Gunnar 

Takst kr. 10 000 Areal tomt m* bygninger 

B ruk Bolig, forretning. 

— _ _ 




Oppført tidligst senest 


omkring 


HJLWT 

Siste brann Tidligere branner 




BunahPrfP 

Arkitekt 


fJnrtr bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 

Nytt stående panel i 1. et. 

Tak 

Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør Moderne butikkfasade i 1 et. "3 
omramming og overbord på konsoll* 

Interiør 


b-post vinduer m. flat prof 
sr i 2. et. Løvsagarbeidei: 


Gardsplass, 
Uthus 




Ombygging ^ Q Nybygg anmeldt 
1932 Kobbhus oppført, 
19^3 Kobbhus oppført, 
1963 Dusj/w. c. innredet 
1968 Butikk i 1. et. utvidet, 


, ' 1 

Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand c 
Arkitekturvurderrng C 
Miljøvurdering C 

Prioritering 



Dato 1.6.1975 
Sign *J#T« 



Gate 


Weidemanns vei" 


nr. 4 




■ — ■ ■ ■ - ii i ___ 

Eldre bilder 




Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur», personalhistorie 


■ 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



d a tet 

Betegnelse 


Weidemanns vei nr. 5 a* 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Melland Edel 
60000 Arealtomt 397 m J . bygninger 

Bolig 






Oppført 


l8 99 tidligst senest 


omkring 




UE NT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 




Byggherre 

Ark ifrpkt 




Oppr. bruk 




Pfantype 








Hovedmål 




Etasjer2 

— 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel. 

Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset 




Tak 


Valmtak, skifer, kobbhus. 






Eksteriør 


Modernisert m, trefagsvinduer 


■ 




Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


, Grus. 

Som forhus, to et., bebodd. 






Ombygging 


1899 Nybygg anmeldt 
1957 Nye takvinduer. 
1961 Vinduer endret. 
1963 W.C innredet, 






Tegninger, oppmålinger 




1 






■ — 

Ønskelige forandringer 








Fasade endring. 








Omgivelser 

positive. 






Vedfikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitøkturvurdering G 
Miljøvurdering C 








Priori 'er ing 








J.T. 

Sign 



Gate Weidemanns vei 



nr. 



5 a 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Weidemanns vei nr 5 b 

Betegnelse 


Eier 1970 Salvesen, Sverre 

Takst kr, 50 000 Areal tomt 3?6 m ? bygninger 

or UR i >U 1- .1 ; j 




Oppført -Ltfyy tidligst senest 


omkring 


*Jl Sl 

Siste brann Tidligere branner 


AN T ATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 3 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende fa spane 1, 

Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør T-post vinduer, delv. i grupper. Flat prof. omr, , over- 
bord på flate konsoller» Hor. bånd under vinduer il. et. 

s unSe^ ^lAft^er^ j 11 !? * Br Y s " tn - P anel i 1# °£ i felter 

Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




1899 Nybygg anmeldt. 
1966 W«C. innredet. 
19/3 Kobbhus utført. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Ark itekturvurde ring C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



Gate Weidemanns vei 




nr. ^ D 


Eldre bilder 




Foto 











Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re vet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Weidemanns vel 
Betegnelse 


& O g 8 , 

nr. 




Eier 1970 Bergan 
Takst kr. 155000 

Bruk 


S, Og H.A, (6), 
Areal tomt 12^0 


Larsen, Sverre 

bygninger rn 1 




opp^rt is 


tidligst 


senest 


omkring 


KjtNT 

Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 




■p 




Hovedmål 




Etasjer 2 





Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel. 
Tømmer, liggende fasp 


anel . 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak 


Valmtak, skifer. 







Eksteriør T-post vinduer , j evnt fordelte. Over- og underbord ført 
som prof # hor. bånd. I 2. et, er eget underbord. Hor.båhd 

i_ etas j^skiller. Halvsøyler , på dør- og vindussider samt ut- 
skarne u njørner og gårasskxller, 0 

Interiør Nyere dører, brystningspanel. 



Gårdsplass, 
Uthus 



Grus, gras, velstelt. 

To et. Bakhus. Bebodd, Bra 



Ombygging 



I898 Nybygg anmeldt. 
1926 Bilgarasje oppført. 
1952 Dusj/w. c. innredet, 

1^7b l/uuotf€te Skiftet ' 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Posi tive 

Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B-C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



— 



— 




nr 6 og 8 



Foto 



Gate Weidemanns vei 



Eldre bilder 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
(or bevaring? 




■ 




Fremtidige planer 




i 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Weidemanns vei nr, 7 
Betegnelse 


Eier 1970 Andestad Oddvar 

Takst kr 80 000 Areal tamt 488m ? bygninger 
Bruk Bolig 


rn' 


-r ALI ' " ' 

Oppfert tidligst senest 


omkring 


KJÉNT 

S i at e b ran n Tidlig ere bre n ner 


ANTATT 


Byggherre 
Ar kj te Kt 


Oppr. bruk 


Pia ri type 




Hovedmål 


Etasjer ^ 


Grunnmur Pusset stein, hel* 

vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Va lm tak, skifer, kobbhus. 


Under hele huset. 


Eksteriør Hele ruter i eldre flat prof, 
doble konsoller» 


omr ( m. overbord pa 


Interiør 




Gårdsplass, Grus , ustelt» 

Uthus Som forhus. Bebodd. Bra. 




Ombygging 




I898 Nybygg anmeldt 
1935 Kobbhus oppført 
1964 Bad/W. C. innredet 
I967 Vinduer endret 


■ 


Tegninger» oppmålinger 

■ 




ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 

Positive 


■ 


Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Prlori*ering 


■_ 


Dato 1.6.197 ~ 
Si9n J.T. 



f 



Gate V; eide mann s vei 




nr / 


Eldre bilder 


Foto 

* 


Litteratur 

■ 


Kilder 


■ 




i Tidligere bygning 






brent /revet 







Kultur-, pers on ai hi sto rie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidig* plant r 



i 



I. 



ANTIKVARIbK n bu 1 bl t R r U M l KUNUflt 1 M 




Gate Weiemanns vei / nr. 9 
Betegnelse 




Eier 1970 Johan Selnæs 

TflLct L r 1 n ^ onrt Arpal tnm( Il&Ll m 1 bvanmaer 
Bruk Bolig 


III 




Oppført 1899 tldliqst senest 


Omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




*NlilT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk 




Plantype 






Hovedmål 


Etasjer 2 




Grunnmur Pusset stein. Hel* 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele 


hu s e t • 


Tak Valmtak, skifer. 




. 


Eksterier Modernisert, 






Interiør 






Ga rdsplass.Gr u s . Ustelt. 

Uthus To etg. Som forhus. Bebodd, Bra. 




Ombygging 1 898 Nybygg anmeldt, 
1953 wc innredet. 
197^ Nye vinduer. 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige f 0 ra n drtnge r 






Omgivelser 






Po si tive . 






Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Ark it ak tu r vu rderi ng 
Miljøvurdering 


A-B 

C 

c 
c 




Prioritering 






Dato 1.6. 1975 
Sign J . T . 



Gate 


Weidemanns vei 


nr. 9 






Eldre bildet . 




Foto 






Litteratur 








■ 


Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 

A ■ 



Gate Weidemanns vei a nr + 10* 
Betegnelse 


, . . — , — — 


Eier 1970 TOBB 

Takst kr, 18 000 Areal tomt 688 m! bygninger 
Bruk Bolig. Forretning. 


m' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


JL UT M.W T 

AMT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Prantype 




Hovedmål 


Etasjer 3 


Grunnmur Pusset stein. Hel. 

Vegger Tømmer. Liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Skifer. 


Delvis . 


Eksteriør T-pos tvindue r i grupper. Ontramming av halvsøyler , rikt 

profilert. Overbord med f or tanning.Hor . bånd under vindu- 
er .Brystn. panel i 1 . etg. Tof løyet inng.dør m , overvindu. * 

Interiør 


Gårdsplass Grus. Velstelt, 

Uthus To etg. Som forhus. Bebodd. Dårlig. 


Ombygging 1 966 Rivings t illat el se . 

■ 


Tegninger, oppmålinger 


* H jørnef orretning med store 
vinduer med tilsvarende 
omramming. 


Ønskelige forandringer 


Dctte er m^l 

friUWrøJ feUP REV 


Omgivelser 

Positive. 


Vedlikeholdstilstand n 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitektiirvurderrng B 
Miljøvurdering A-B 

Prioritering C 




Dato 1 .6. 1975. 
Sign J . T . 



Gate 



Weidemanns vei nr. 10 



Eldre bilder 



Foto 



r 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til Kinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Weidemanns vei 
Betegnelse 


nr. 11 




Eier 1970 Odd Moxnes 

Takst kr. 85 000 Areal tomt^ 5!*^ m ? . 

Bruk Bolig 


bygninger 


rn 7 


Owrført 1898 tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




JUJTAIT 


Byggherre 

A w Lr ■ 4r n Lr fr 

ArkJteni 




Oppr. bruk 


Plenty pe 






Hovedmål 




Etasjer 2 ] 


Grunnmur Pusset stein. Hel» 

Vegger Tømmer* Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. 







Eksteriør 1 880 T-postvinduer med to og tre fag. Flat prof.omr. 

med overbord på konsoller. Hor, bånd og brystn. panel ♦ 



Interiør 

Gårdsplass, Grus . Ustelt. 

Uthus To etg. Som forhus. 



Bebodd, Bra 



Ombygging 1898 Nybygg anmeldt. 




1929 Forandring. 




1957 wc innredet. 




Teg n i ng e r, op pm å I i nge r 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive. 




Vedlikeholdstilstand B I 




Antikvarisk tilstand C 


■ 


Arkitekturvurdering C 




Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1*6.1975» 




Sign J-T. 



Gate 



Weidemanns vei 



nr 1 1 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 

r 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 




TN hinder 


- 


for bevaring? 




Framt id i g* planar 


, 




I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Weidemanns vei nr. 13 
Betegnelse 


Eier 1970 A/S Byggeteknikk 

Takst kr 7 000 Areal tomt 5^1 m J bvQninaer 

Bruk Bolig» Lager. 


m 7 

uuu 


Oppfett 1899 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT AT! 


Byggherre 

A r Lp ttia.tr t 


Oppr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. Sprukket. 
Vegger Tømmer, Liggende faspanel, 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak. Skifer. 




Eksteriør Rik fasade* Over og underbord ført som hor. bånd med 

fortanning. Sidebord som flate halvsøyler .Ut skårne felt- 
er over vinduer* T-postvinduer .To-f løyet fyllingsdør med 

Interiør overvindu. 


Gårdsplass, Grus. Velstelt. 

Uthus Bakhus. Som forhus. To etg. Bebodd. Bra. 


Ombygging 1899 Nybygg anmeldt. 

1960 Dusj w.c. innredet. 

■ 

1 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive . 




vedlikeholds tilstand B-C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A-B 


i 


Prioritering B 




Dato 1.6. 1975. 
Sign J.T. 



Gale 


Weidemanns v< 


si 


nr, 1 3 






Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 













II 



- 



Kilder 

* 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personal historie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
lor bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Weidemanns vei nr. 15 






Eier 1970 A/S Byggteknikk 

Takst kr. 75 000 Areal tomt 558 m! bygninger 

Bruk Bolig 






Oppført 


1398 tidligst senest 




omkring 


KifcNT 

Siste brann Tidligere branner 




ANT AT J 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plenty pe 








Hoved mi I 




Etasjer 


2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein. Avskallet. 
Tømmer. Liggende faspanel, 


Kjeller 


Under hele huset. 


Tak 


Valmtak. Skifer. 






Eksteriør 


Fasade som nr. 15- 






Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Grus. Ustelt, 

To etg. Bakhus. Som forhus, Bebodd. 


Bra . 


Ombygging 


I898 Nybygg anmeldt. 







Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive . 



VedltkeholdsUlstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering 



B — C 
B-C 
B 

A-B 



Prioritering 



B 



L 



Dato 1.6.75 
Sign J.T. 



J 



Eldre bilder 


Foto 


å 





Gate 



Weidemanns vei 



nr. 



15 



Litteratur 



____ . 

Kilder 

■ 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 

TN hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



— _ — , — „ 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Weidemanns vei 

Betegnelse 


nr. 1 7 




Eier 1970 Marta Krokstad 

Takst kr 78 000 Areal tomt $6k m\ 

Bruk Bolig, frisørsalong. 


bygninger m 7 




Oppført 1 893 tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




■ liT tlf 

AN PA- 1 


... 

Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 





Plan type 
Hovedmål 



Etasjer 



Grunnmur Pusset stein» Hel* 

Vegger Tømmer, Liggende faspanel 



Tak 



Valmtak, Skifer. 



Kjeller 



Under hele huset* 



Eksteriør 



T-post vinduer i grupper. Flat prof.omr. med over 

bord på flate konsoller. Tofløyet fyllingsdør med over. 
vindu. Smi j ernsrekverk, 



Interiør 



Gérdsplass^Grus . Ustelt . 
Uthus Bakhus som forhus. To etg, 



Bebodd. Bra. 



Ombygging 1 898 Nybygg anmeldt. 

1973 Dusj/wc innredet. 



Tagninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 

C 

c 

B 
C 



Dato 1.6.75 
Sign J * T * 



Gate 


W ei cl onanns vei 


nr 1 ? 1 


Eldre bilder 




Foto 









Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 

Fremtidige planer 




